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Alles gut. Halt dich

an mir fest, nicht am

Rohr. Das Rohr hat
heute genug gemacht.
Wer hat den Schieber

zugedreht? — Du?

Fab. Du hast es Die Auffiihrung ist iibrigens Meine Nebelanlage war
gestern gesagt. Und ins Wasser gefallen. Wortlich. das einzige Ding im
heute nochmal. Und ich Wir spielen sie in zwei ganzen Gebaude, das
habe gesagt, du sollst Wochen nochmal. kein Wasser verloren hat.
nicht storen. — Das Fuchs und fertig.
tut mir leid.
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FAB! Deine Maschine!
Diese Giesskannen-Konstruktion!
Was hast du angestellt?

Fab, du warst gestern allein
unten. Du hattest heute Morgen
einen nassen Armel. Von aussen
betrachtet sieht das schon
nach dir aus.

Die steht oben!

Die ist trocken!

Die hat nicht
mal Strom!

Er hat es aber gesagt.
Fab hat gesagt, dass es zischt.
Gestern. Und heute auch.






OEBPS/bilder/seite17.jpg
Der Schieber ist an / 7

der Decke. Da kommt PER Doch. Einer '
keiner ran. Und die ] schon.

Leiter steht im Keller.

Im Keller, der jetzt
ein Teich ist.

FAB! Das ist
zu hoch!

h :%,mf,f\WV Myl

Auf halber Hohe lduft ein
Kabelkanal an der Wand.
Dariiber die Fensterbank. Und
dann ist da noch ein Rohr.
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OH JULIA
DU BIST DIE -
AAAAH!

Und Romeo fiel ins Wasser.
Riickwarts. Wie einer, der
jemandem zum Abschied winkt.

Romeo! Du liegst Das ist keine Pfiitze! Das ist
in einer Pfiitze! ein SEE! Ich schwimme, Lizzy!
Ich SCHWIMME auf der BUHNE!
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Das ist ein Stil, Pico.

Das nennt man ehrlich.

Und sie lauft.
Meistens. Zu achtzig
Prozent. Zu siebzig.

Ich finde sie schon. Der
Nebel glitzert, wenn das
Licht draufscheint. Ich
habe es gestern gesehen.

Das war Elsa. Elster,
neu bei uns, redet ungefahr
einmal pro Woche. Wenn
Elsa etwas sagt, dann
stimmt es.

Merkt euch die auch.
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Und dann habe ich es Es hat gegluckert.
wieder gehort. Direkt unter
meinen Fiissen. Das Zischen
von gestern. Nur war es kein
Zischen mehr.

Fab. Der Boden ist
warm. Der Bilhnenboden
ist ganz warm.

Und da wusste ich zwei Sachen gleichzeitig.
Erstens: Das ist nicht meine Nebelanlage.
Zweitens: Wenn ein Biihnenboden warm wird,
liegt darunter etwas Heisses.
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FAB! Die Kabel! Spike, komm mal
Wir haben Probe! runter! Hier zischt was!

Fab, hier zischt IMMER Das ist die Stelle, an der ich
was. Das ist ein Keller. das Ganze noch hitte verhindern
Keller zischen, das ist konnen - und ich bin einfach

o ! hoch 3

ihr Job. Komm hoch! 0509294N91
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ng,
| dein Armel
ist nass.

Bin unten an Sehr verehrte Eltern,
ein Rohr gekommen. liebe Lehrerinnen,
Ist nichts. liebes Bergli! Die vierte
Klasse prasentiert:
Romeo und Julia.
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Du musst nicht
schmachten, Lizzy.
Du musst nur so tun,
als wiirdest du
schmachten.

Und ich? Ich bin die Technik.

Licht, Ton, Effekte. Der Mann

im Hintergrund, der, ohne den
nichts lauft.

Das kann ich.
So tun kann ich
hervorragend.

Fab soll fiir die Balkonszene
«ein bisschen Atmosphare»
machen. Ein bisschen.
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Heute stand unsere Aula
unter Wasser. Knietief.

Mit ein paar Fischen wére es
ein Aquarium gewesen, mit |
Eintritt und allem.

Bevor irgendjemand Ich bin Fab, ich gehe
irgendwas erzahlt: ins Bergli-Schulhaus
Ich war es nicht.

Also — nicht so,

wie alle denken.

Okay. Bevor
irgendjemand
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OEBPS/bilder/cover.jpg
the Fox

Folge 4: ’
Alles fallt ins Wass
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) du blodes...
und er sass fest wie
ein Deckel auf einem
alten Konfiglas.

Der Schieber war Komm...
ein rotes Rad, so / schon...
gross wie ein Teller, N/
. [\

Und dann hat es
sich gedreht. Zwei
Umdrehungen, drei,

und das Gluckern

wurde leiser und
horte auf.

Es war auf einmal
ganz still. Und ich
habe zum allerersten E
Mal dariiber nachgedacht,
wie ich da eigentlich §
wieder runterkomme.
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Es war nicht meine Maschine —
Und da ist bei mir es ist die Heizung! Ein altes

alles zusammenaefallen. Rohr plus voller Druck — das
o hélt keine Stunde!

Das Zischen. Die Heizung.
Das Rohr, das aussieht,
als hatte es jemand
vergessen.

Das ist ja wohl... -
warte. Warte mal.
Ich habe heute
Morgen...

Der Hauptschieber st unten

im Gang! Der ist noch offen!

Solange der offen ist, kommt
= immer mehr!
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Frau Habicht hat gerufen, alle sollen ruhig
bleiben, und zwar so laut, dass ab dem
Moment niemand mehr ruhig war.

> s
Sammens’”

Und das Wasser lief aus ey In elf Minuten wurde aus
der Aula in den Gang, Es lauft i d'? Vierte! unserem Klassenzimmer
und der Gang geht bergab. P Fab, es léuft in un'ser ein Hallenbad. Die Hausaufgaben-
Richtung Klassenzimmer. Klassenzimmer! hefte sind geschwommen.

7 o Meins ganz vorne.
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HERR DACHS! > Fab. Nicht jetzt. Wir sind
Die Biihne! Wir miissen mitten in der Szene. Und wenn

alle runter von der Biihne! jisagst eSS gendHD etias
zischt — das sagst du seit gestern.

Drei Sekunden.
So lange hat es gedauert.
Dann hat es geknallt.
Laut wie wenn hundert
Leute gleichzeitig husten.

Ein Brett ist hochgegangen &

wie ein Deckel, und darunter
kam das Wasser raus.

Wie aus einem Hydranten.






OEBPS/bilder/seite10.jpg
Spike hat seine siebenundzwanzig
Satze gesagt und den achtundzwanzigsten
kurzerhand erfunden.

Oh Julia!

Du bist die Sonne!
Und ich bin... ich bin...
der Mond! Der auch
scheint! Aber weniger!

Oh Romeo. Warum Herr Dachs hat
bist du Romeo. Und kurz die Augen
nicht jemand, der zugemacht.

piinktlich ist.
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Am Abend vor der Unter der Bithne ist so ein Gang,

Auffiihrung bin ich da lauft alles durch: Strom,

runter, Kabel holen. Heizung und ein paar Rohre aus
dem letzten Jahrhundert.

Und da war
ein Gerdusch.

Ein Zischen. Ganz leise. Wie eine
Flasche Mineral, die man aufmacht
und dann nicht mehr zumacht.
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Aber die Atmosphére.

Ihr wolltet wissen, was ich P
gebaut habe. Also: Balkonszene, |
Mondlicht, Regen. Romantisch. [§

Fab. Du hast eine
Giesskanne an einen
Ventilator geklebt.

Das ist eine
Giesskanne. An
einem Ventilator.
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Auffilhrungstag. Halb acht. Kalt ist es. Ich habe unten
Draussen vier Grad, ¢ v die Heizung ganz aufgedreht,
4 in der Aula gefiihlt zwei. = damit es warm wird. Voll auf.

Das Ding hat ja Reserven.

Sagte er. Voll auf, das Ding hat Ich habe an alles Mdgliche
ja Reserven. Und dann haben wir gedacht, nur nicht an
Stiihle gestellt, hundertzwanzig Stiick. diesen Satz.
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So, Vierte! Morgen
ist es so weit. Die ganze
Schule sitzt da unten,
ie Eltern, der Hausmeister.
Und wir spielen: Romeo
und Julia.

Ich bin Romeo! Der achtundzwanzigste
Ich habe achtundzwanzig ist noch am Reifen,

Sétze! Ich kann alle! sagt Herr Dachs.
Fast alle. Ich kann
siebenundzwanzig.

Ich bin Julia. Ich muss
oben auf dem Balkon
stehen und schmachten.
Herr Dachs, ehrlich —
schmachten ist nicht
so mein Ding.






